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-P.O. BOX 3^ 
CHAP? AQUA, H.Y. 


ITEM NO. MODEL OR FART NO. 


UNIT WAN. 


P/0 9 6411-241 

(209) 


Model PC -2 10 A Depot EA. 
Spare Parts con- 
sisting of: 

Magnetron 19##-207# 
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NOTE:'' WE DEPOT ONLY DECEIVED ONE (l) COPY OF GPL ‘SlSPPEH 1 a) . 
134°°, 3ALEG CIDER NO. 4324 C/09, DATED 21 FEB 57. IF 
A SIGNED COPY IS RE FIRED, PLEASE SEND ADDlTloflAj- COPY. 
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